BOLESŁAW 


DUBICKI 


EMERYTOWANY KAPITAN POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH NA ZACHODZIE, D-CA 2 KOMPANII 
2 BATALIONU KOMANDOSÓW WE WŁOSZECH 


przeżywszy lat 78, zmarł dnia 30 czerwca 1989 r. w USA. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE odprawione zostanie w piątek dnia 13 października 1989 r. o godzinie 11.0! 
w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi odprowadzenie urny z prochami Zmarłeg 


na miejsce wiecznego spoczynku. 


Pogrążona w smutku: 
RODZIN. 
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